
風置 ♦ 風巧上下 • 

風量-風向を調節し 



風ェ IJ アボタン 

お部屋の中で主に弓 
設定します。 


風向左ち 


風向上下 


風重 


湿度 • 湿度 • お得な運転 • 電気代 
などの情報をおが5せします。 


留守エコ 


翌朝暖房 


パワフ儿 


パワフルポタン •乂 EBti 

を房-暖房の風量をパワーアップして 
運転します。 


フイルタ 


白動内到 


ストリー 


フィルタ""掃除ボタン IlskEffil 

エアフイルターに付いたホコ U など 
の巧れをエアコンびキレイにします。 





を|面を巧 
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光魄媒集塵•脱臭フィルターを取 0 巧ける。 cegTO 
電源プラグをコンセントに差し込む。 、 

電源プラグのない機種はブレーカーを入れる。 、で 

• 各部の動作チェックを行います。 - ' 


圍■圓■圓■圓■圓■圓■圓 ■! 


.' J 難 
liiiirt 

liii 


I I 、ク 

ソ -^r 

電池を入れる 



上部ツ: >< 


7 上部のツメを下へ引ま、ふたを開ける。 
么単3おアルカリ乾電池を2本入れる。 

•単3おアルカ U 乾電池 L ソがをご使巧になると正常に動作しない 
場をびあ0ます。 

3 ふたの下部のツメ （2 力所）を差し込んで、 
ちとどお0にふたを閉じる。 


①、©を 
まちびえない 
で < ださい。 



時計をさわせる 


yj ♦交換の目安は約1年ですが、リモコンの表示部び薄<な0受信されに<<な0 

ました5、2本同時に新しい単3形アルカリ乾電池と交換してください。 

I ロヵ巧）♦付属の乾電池は、最初にご使用いただ<ために用意しているちので、1年に 
/ 満たないラちに消窝することがあ0ます。 


電池を入れた後、リモコン表示の案内にしたびい、室内ユニットに向けて^^を 
押して<ださい。（室巧ユニットに記憶された時刻び設定されます。） 

それでち時刻 ぶ CIS び点滅していると言は、時計合わせを行って<ださい。 


'•■ 应 EljjC _ ) C __ )i 



y 時泛せを押す。 


2\^\ で現在の時刻を合わ甘る。 

•押すごとに1分ずつ変わ0、巧し続けると 
1日分ずつ変わ D ます。 


imm 

醒閒、 


J ご.叫 I 町哀に 



ミ关定1 を巧す。 

「設定完了_!と表示した後、通常の画面表示に戻0ます。 


タイマー、翌朝暖房を設定している場合は、電池交換後設定が取0消されますので、再設定して<ださい。 


部屋おがを確認する 


適切な風向調節のため、 I 部屋お状設定 I と I ;令房室温補正 I を設定して<ださい 。 •Wcfagaifc 
設定を正し<行わないと、室內の湿度び高い場合に欧化し□か5水滴が落ちる場合びあ0ます。 


































































運転ランプ（緑色）び 
点好 


運転 



巧-|_自動」- 

- Him 

pit 重 

I 自動 

• この 

IJ.- なろ亥I」 


; ♦ 

*[ 峽適食動1： 


設定温度 
適温 


欄 T ア國 

おまかせ ク 


悚超自動 


】ンに運乾をまかせる 


Plil^BSTT 

ミ SBHMNHyiWMyhP な 

~ 议 m な面む JS«s. 


ボタンーつで、温度、湿度、気流の3つの要素を組み合わせて、快適な自動 
運乾を行います。（暖房時の湿度コント□ールはあ0ません。） 


〔快適自動 ] を巧す。 


巧すごとに下記の晒で切0換わ0ます。 
r -*- 快適自動 一 ► ビズ自動っ 


室内-屋か温度に庶じて、自動で技下の運転モードを還択します。 

r 星乾モード 


暖房 


除湿エアコンが選巧した運転モードは、 
除湿;ち房で確認できます。 

ビズ自動 暖房 か Mil 

運拉時 を房 


か軸動 


靈温度 


快適自動 
運乾時 



爆比したいとを 


h 祉 ] を巧す。 

♦ r 停止 J と表示した後、リモコン表示が消灯します C 
♦運捉ランプび消巧します。 



\ 

I 


ミミも 禱眶妓纖、線 画画織滋潑戀灘 

濕議魏烫訓 


ミ SiS をす。 



温度 

快適自動 

適温一5で〜 

適温一適温+5で 

ビズ自動 

変更でさません。 


適温…室内-屋外温度からミ夫定した温眉 


快適 S 動運活とは 

快適自動運拉を行うと、最適な温度’湿度(除湿を房、除湿時のみ）.気流制御を行います 
を房シーズン(除湿を房時)は、自動的にむ地よい体感温度にし、快適な運転をします。 

ビズ自動運乾とは 

政府} i 奨4のを房28で、暖房20で • 気流制御の運拉を行います。 

※ 省エネルギー - 省資源対策巧進会議省厅連絡会議でのミ夫定事項よ 0 


お好みに合わないときは運輯モードを変えて<ださい。 
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I 設定湿度設定しつど j 


、 A 百 
ノで房 


運転 


エ: prj ンぷ猿と難獲ずると辕 


星乾ランプ(緑色）が 
点好 


を房運転やに 


を巧す< 


設定温あ設定たが 


<?广なな。 


^1を巧す。 


m を巧す。 


停止中に 魅 を巧す。ホ 


巧すごとに設定び変わ0ます。 

スト IJ ーマ設定び「入」のとさは 
ストリーマ空気清を運転、 

「切」のときは送風運乾を行います。 
前回の設定び表示されます。 

運転モード 

、| っ . „~ qn ス^|」-フ空気 
け A 這を運転をします。 


ストリー77—ク 


mmmmimi 送風運転をします。 


運乾中に ( imm ] を巧す, 


ス"^^ —っドん I スト IJ - マ放電を 
スト A I 行います。 


ストリーマ放電を 
行いません。 


スト U —ママーク 

















































18 で-- 32 で 

標準-3で〜標準※1 
14で〜30で 


空気清を設定できません。 



湿度を下げると除湿;令房運おにな 0 ます。 

除湿自動切換 r 入 J の場さ 
(ネリ巧設定） 

連続* 2 • 50 • 55 • 60% •切 
(切にするとを房運転にな 0 ます。） 

除湿自動切換 r 切 J の場合 

連続^ - おめ-標準^ - 高め . 

切 


連続*2 .日0 • 55 ‘ 60% 
設定でまません。 


(おな運転) 


《1標準…除湿運転を開始したときの室内温度 
《2連続…除湿を続けます。 

《3標準…運転モード、設定温度からま定した湿度 
高め…標準よ0 5%高めの湿度 
ほめ-•標準よ0 5 %ほめの湿度 



• 除湿した;令たい空気に暖かい空気を混ぜ合わせて、室内遍 
度の低下を抑えなび6湿気を取0除きます。（再熱除湿） 
■室の温度び上びる場さは自動で除湿冷房運転にな0ます。 
(除湿自動切換) 



•除湿を房運乾では、湿度を下げるために、を房運転に比べ 
風量を弱<した運転になります。 

• 湿度び下び5ない場含は自動で除湿運転にな0ます。 

(除湿自動切換 ) iJckgBti 



• お部屋のミ忌度が設定温度に巧ゴ<と風量を弱<します。 

お部屋の温度が'上びると(下びると)、風量をちとに戻します。 


•スト U —マ放電の分解力でカビやアレル物質を抑そ、お部屋 
の空気をキレイにします。 

• 運転中に風量び弱<なったとき、吹化□か5ご<微量の 
オゾンのニオイびするのを防ぐため、スト U —マ放電を 
一時的に停止する場さびあ0ます。 


E 














園風を調節ずる 


たを骑/、 


設定温度設^しつど 


繊徽滞な微微微微坡微 

lESSSK 、、, 
SsMSs* hBBBDBB^ 
UM msMSSk I 
SsfeS I 


、ぶぷ繳縱を縱装織 


を巧す, 



巧すごとに風量表示が切0換わ0ます。 


運拉モード 


快適自動 


ビズ自動 
除湿 


除湿;ち房 


風量設定 



自動-しずか*1か55まで （ 5段階設定） 

<リモコン表示部> 


スト U - マ空気這ミき•送風 


自動 しすか 風量1 

II ►風童しずか►風 ■し 


風量2 

，風量ん— 


風量目 風量4 風量3 

■風至 "" h 風星""◄風星 •" 


商議麵 

I 纖纖微纖纖蠢溃潑漏ミ^8看 W * 


上下の風向を変えたいとま 

運転やに [風醒1 を巧す。 

•押すごとに風向表示が 
切0換わ0ます。 

■フラップが上下に動きます。 


<リモコシ表示部> 

1段階目 2段階目 3段階目 4段階目 


自動 スイング 目段階目 5段階目 

國 ！~~…~ ] 


左ちの風向を変えたいとき 
運乾中に I [咖左ち] !を巧す。 

■巧すごとに風向表示び 
切0換わ0ます。 

• ルーバーび左ちに動さます。 


「自動 J は快適自動運転、ビズ自動運おの 
とまにのみ表をされます。 


部屋形状設定び「縦長中央 J の場合 


<リモコン表示部> 


川 U ► 111 iu ► /删ぃ 


- run - (全 10 段階設定） 

nwww 


hm %<\ 


/川りいイ/川 




お巧弓せ 


設定温度よりち高 < (お <) な 
ると風量び弱くな0、フラツス 
ルー八'一は停止します。風向 
上下でスインクを設定してい 
るとさはフラップは下向まの 
位置で停止します。 


>部屋お状や左ち日欠ま設定によっては表おされない 
ちのがあります 。 jjcfeBMfc 


上下をち気流にしたいとき 

運乾中に風向上下と風向ちちを 
スイングにする。 

• フラップとルーバーが交互に動きます。 

•取0消したいときは、風向調節を変更します。 


<リモコン表示部> 

【風向上下】【風向左ち】 

放 WNW 












































• 風量設定び r 自動 j のとき、ち房-除湿-除湿;令房(快適自動-ビズ自動で選がされた場含を含む)運乾を開始すると、室内ユニット 
にこちつたニオイび出るのを抑える機能び働<ため、すぐに風び化ません。約40砂お待ち<ださい。（ニオイないス） 



■快適自動、ビズ自動で運転開始すると、風向上下は常に r 自動 J となります。 _ 

前回の風向設定を継続したい場をは、メニュー設定で自動運転風向を「風向手動"こ変更して<ださい。 •化 BBii 
• 風向上下び「自動 J となっているとき、下記の気流設定にな0ます。 



を気びときどきあたるよラに不規則な暖気をのき下ろし、足元を暖めます。風をす<い上げて、人に直接あてないよ 
U ズムで上下に動きます。 ろにします。 


• f 風向左ち 1 で自動に設定したとさは人感センサーび働さます。 
人感センサーで左、正面、ちの3つのエ U アか5人びいる 
場所を巧知して、人びいるェ U アへ風を向けます。 



乂感センサーについて 

♦ 乂感センサーは、人（発熱体）の動さを検巧し、人びいる 
エ U アを認識します。 

-検知でさる距離は室內ユニットの正面で約 9 m です。 

-室内ユニットの真下や、真横の位置では認識できません。 
-据付け高さび18日 cm が下の場合は検知でさる距離び短< 
な D ます。 

-犬や猫などのル動物の移動や、他の暖房器具、電化製品 
など発熱体の温度変化を人と判断することがあ D ます。 
また、曰差しびあたる場所は誤認識する場さびあります。 
-同じお部屋で複数の人を検知した場含は、最後に検知 
したエ U アへ風を向けます。 


お知らせ^ 


風向調節は必ず U モコンで行って<ださい。フラップ•ルーパーを無理に手で操作すると、正しく動かなくなることがあ0ます。 























園風を調節ずる 


おを骑/、 


設定温度設定しつど 


l/llivl 


風エ1」アは、お部屋の中で主に空調したいエ U アを選択できる気流設定です。 

運乾やにを巧す。 

• 押すごとに風エ U ア表示と風向表示び切0換わ D ます。 

\^ m \ 

部屋形状 r 縦長や巧 J 、 左ちのさ r 入 J のとま 


国^ ^^^^^ ^^^ ^ !^^^^^^国 

■ ブ。 IT 註 ち♦除 ■ 

ntMMB PIBMlIlliiH 

M 圓 国 

H irm す'-リ nm 千'リ mtt ^ H 


風向上下はおおよその風向を表示します。 

エリススポット設定時は人感センサーが働き、人がいるエリアに風を向けます。 


巧り 




^を巧して解除を選択する。 


風エリア表示が消えます。 

風向表示が風エリア設定前の表おに戻ります。 

フラップ、ルーバーび風エリア設定前の位置まで移動して停止します。 
(風向上下) または (風晌ち) を巧すと風エリアは取0消され、設定した風向で 
運乾します。 


m 


お知5せ 


風エ U アを設定するとパワフル運転が取0消されます。 

風エ U アを設定すると風量は自動にな0ます。（変更は巧能です。） 





















































